Nombre: Manuel Stiven Ortiz Gutiérrez, CC: 1007402318 y Sergio 
Andrés Gómez Serrano, CC: 1005384546. Fecha: 15/06/2020 


El objetivo de la siguiente actividad, es repasar el tema de Ley de Coulomb, mediante los 


siguientes ejercicios. 


1. Dos cargas con 2.8x10-6 C y 7.5x10-6 C respectivamente se atraen con una 
fuerza de 10N, ¿A qué distancia se encuentran separadas? 

R//: 

Q1= 2.8x10-6 C 

Q2= 7.5x10-6 C 

Fuerza 10N 

K=9x10*N.m?/c? 

r? 


2 
9X109N. 7 x2.8x1076Cx7,5x 1070 
10N 


r= [1,89x10 m2 


r= 1,37x10 m 


2. Calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son: 
q1 = 3.5 milicoulombs, q2 = 6 milicoulombs, al estar separadas en el vacío por 
una distancia de 40 cm. 

Q1=3x10*c 

Q2=6x10*c 

Fuerza=? 

K=9x10%N.m?/c? 

r= 0,4m 


F = 9x109N. m2 x 3x10 — Gá4xmbx10 — 3 


F= 1012500 N 


3. Determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son q1 = -3 
microcoulombs, y q2 = 5.5 microcoulombs, al estar separadas en el vacío por 


una distancia de 70 cm. 
Q1= -3x10*c 

Q2= 5,5x10*c 

Fuerza=? 

K= 9x107N.m?/c? 

r= 0,7m 


70cmx = 0,7m 


m 
100cm 


F = 9x109N.102 x —3x10 —6EXIB5x10- 6 
F = —0,30N 


4.Una carga eléctrica de 3 microcoulombs se encuentran en elaire a 35 cm de 
otra carga. La magnitud de la fuerza con la cual se rechazan es de 6x10^-1 N. 
¿Cuánto vale la carga desconocida? 


Q1= 3x10*c 


Q2=? 


Fuerza= 6x10'N 


K= 9x107N.m?/c? 


r= 0,37m 


Q2 = 6x1 09 ] 9,321) 
(9x109 “2 x10—6c) 


Q2= 2,72x10*c 


5. Una carga de prueba se mueve del punto A al B como se en la figura. Calcular: a) 
La diferencia de potencial Vab, si la distancia del punto A a la carga Q de 6uC es de 
36 cm y la distancia al punto B a la carga Q es de 50cm. b) El trabajo realizado por 
el campo eléctrico de la carga Q al mover la carga de prueba de 11nC desde el 


punto A al punto B 


Va=K*Q/R 
x10?Nm a 

T E m (6x1076C) 
(0,36) 

Va= 150.000 J/C 

Potencial en B 


VB= K*Q/R 


9 


VB= |1 
CACA E107 C) 


VB=108.000 J/C 
Calcular el trabajo 


Av = Vsalida — V llegada = Va — Vb 


W= 11x10?c * 150.000 j/c — 108.000 j/c 
w =q(Va — Vb) 


W= 4,62x10* J 


6. Una carga de 7uC está separada por 45 cm de otra carga de 4uC. ¿Cuál es la 
energía potencial del sistema? 


Fe= Eco K= 9x10? Nm?/c? 


Fe= OA OFJ) 1m> 100cm 


Fe= 1,24x2 x €45 
X=0,45 


7. Determine el potencial eléctrico a 9 cm de un cuerpo puntual cuya carga 
eléctrica 


Es de -9uC. 


-2 
R= 9cm = 9x10 
Q= -9uC = -9x10 êc 


K= 9x10? Nm?/c? 
V=? 


(2210? NM2 (_9x10760) 
V= ——“———— = -900.000 m/c = -900.000V 


(9x10—2m) 


